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VI. 

Berichtigung einiger Druckfehle r in 
den Vnte rfuchung en uber die Salz - 
Sooleny 
von 

B I S C H O F , 
Siederei-Factor zu Durren berg. 

In meinem Auffatze, welchen Sie in Ihre Annalen der 
Phyjik , J. 1810. St. 7. oder Neue Folge , B. V. S. 311 f. 
aufgenommen haben, finde ich folgende Druckfehler: 

Seite 528. Spalte 5. der Tabelle mufs die unterfte Zahl 
ftatt 96,9375 heiften 95,9575. 

S. 5.1.6. Z. 6 . und 27. fetze 15,857 ftatt 15,875. 

S. 355. z. 5. von unten fetze m — rn ftatt m" —m. 

S. 361. in der Spalte 3. fetze unten 583205.3. ftatt 5837054. 
Bedeutender, wiewohl im Ganzen ohne Einflufs, ill 
der Fehler, den ich Seite 315. felbft dadurch begangen, 
dafs ich iiberfehen hahe, dafs die franzofilchen Phyfiker 
die WaiTerfchweren nicht nach dem 80 theiligen, fondern 
dem. 100 theiligen Thermometer beftimmt haben. Hieraus 
find einige unrichtige Rechnungen entftanden, und zur 
Verbefferung derfelben miifste der.gauze dort ftehende Ah- 
fatz heifsen : 

„Bei Beftimmung des neuen franzofilchen metrifchen Sy- 
ftems hat man indefs den franzofilchen Cubikfufs reines 
Waffer bci 4 0 Temperatur des iootheiligen , oder 30,2 
Temperatur des Sotheiligen Thermometers 614548 Grains 
fchvver gefunden. Hiernacli wiirde , zu Folge der weiter 
unten befchricbenen Ausdchnungs - Gefetze, der parifer 
Cubikfufs WafTer von 15° R. Temperatur 645449,36 Grains 
= 69,8187 parifer Pfunde, oder 66,555045 der oben ange- 
nommenen Pfunde wiegen, und ein Volumcn, das 100 Ki- 
lo gram men reines Waffer einnimmt, wiirde 0,1001707 Cu- 
bikmeter, oder 2,92239 parifer = 3,2401 rhcinl. =4,4199 
dresdner Cubikfufs grofs feyn. ” 









































































